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5/, LES ROSES. 

petits poils entremélés de glandes. La corolle d un diametre de 
plus de cinq pouces, légérement odorante, est composée de 
plusieurs rangs de pétales d’un beau rose, irréguliérement 
échancrés, au sommet. Ceux du centre, roulés et chiffonnés, 
laissent á peine apercevoir ce qui reste des étamines. Fruit 
presque rond, assez gros, et rouge á la maturité. 

OBSERVATIONS. 

Ce Rosier, si remarquable par le volume de ses fleurs, a été 
obtenu de semence en 1 8 1 3, dans le jardin fleuriste du Roi á 
Sévres, oü Ton en trouve plusieurs pieds greffés. II n’est pas 
encore trés-répandu dans les jardins., 

D’apr es la beauté et le volume extraordinaire de la fleur de 
notre arbrisseau, on peut juger combien est avantageuse la voie 
des semis, pour multiplier et accroitre le nombre des belles 
varietés. II est á regretter t|ue cette méthode ne soit pas plus 
en usage en Frailee, oii Ion se contente de reproduire le Rosier 
par le couchage ou par la greffe, sans considérer qu’on ne fait 
alors que perpétuer servilement les mémes espéces. 
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